Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze dnia 24 pazdziernika 1987 r., przezywszy lat 78, zmarl po długiej 


i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, nasz ukochany Ojciec, Brat i Dziadziuś 


Mgr Kazimierz 


FILIMÓWSKI 


ARTYSTA MUZYK PAŃSTWOWEJ FILHARMONII KRAKOWSKIEJ 
CZŁONEK ZBoWiD-u, ODZNACZONY MEDALEM „ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 R.” 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 30 bm. o godz. 10.00 


w kościełe na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


CÓRKI, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUKI, SIOSTRA I RODZINA. 


